CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 11 RODADA 


* 


Banfield Rosario Central 


15/08/2021 ds 18:45 
A Fernando Rapaltini 


Juan Cruz 
1) Pedro Emanuel Ojeda 


Emanuel Coronel 


Giuliano Galoppo & 


%) Emiliano Vecchio 
*3) Marco Ruben 
19 Emiliano Vecchio 


Giuliano Galoppo 


Ramiro Enrique Paz & 


Banfield 
sa 


326 


Banfield 


1 Facundo Altamirano 
2. Alexis Maldonado 
6. Luciano Lollo 
17. Gustavo Canto 
32, Emanuel Coronel 
8 Giuliano Galoppo & 
Vo. Jesús Dátolo (c) 
Jin. Agustín Ura 
15. Lautaro Ríos 
4 22. Juan Álvar: 

4a. Juan Cru 


21. Facundo Cambes: 
18. Alexis Sosa 
24, Leonardo Flores 
26, Gregorio José Tanco 
5. Nicolás Linares 
127. Nicolás Domingo 
28, Matías Nahuel González 
30, Valentin Barbero 
1/7. Mauricio Cuero 
1 18. Ramiro Enrique Paz & 
1 29. Luciano Pons 


Alan Marinelli 
+3 Marco Ruben 


Ls Estatísticas 
Rosario Central 
Posse de bola (%) 56 
Total de passes 433 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dA Escalações 
Rosario Central 


19. Jorge Broun 
3 Lautaro Emanuel Blanco 
4. Damián Martinez 
22. Gastón Ávila 
32, Facundo Almada 
48 Diego Zabala 
10. Emiliano Vecchio (o) 9 
4 1. Luciano Ismael Ferreyra 
25. Pedro Emanuel Ojeda & 
9. Marco Ruben (3% 
4 28. Lucas Gamba 


Banco de Reservas 


12 Juan Pablo Romero 
2. Nicolas Ferreyra 
20. Fernando Torrent 
«8, Ricardo Garay 
f14.R Sangiovani 
1 18. Francesco Lo Celso 
27. Gino Infantino 
30. Michael Covea 
41, Julio Leonardo Luques 
17. Alan Marinelli & 
17. Milton Caraglio 
25, Luca Leovino Martínez Dupuy 





